7, MECINSKICH 


KAROLINA RYBKOWSKA 


przezywszy lat 74, po krötkich cierpieniach, zmarla dnia 18 czerwca 19006 r. 


W smutku pozostale dzieci i wnuki, zapraszaja Krewnych, Przyjaciöl, Znajomych i pobozna Publicznosé 
na wyprowadzenie zwlok, ktöre odbedzie sie we Srode dnia 20 b. m. o godz. 4 popoludniu z domu 
pod L. 15 przy ul. Pedzichöw, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 
POS A 


